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取扱説明書 



■このたびは、お買い上げいたださま 
して、誠にありびとうございました。 
■この取扱説明書をよくお読みのラえ、 
正しくご使用ください。 

特に「安全上のごを意」は、ご使用 
前に必ずお読みいたださ、安全にご 
使用ください。 

■この取扱説明書は必ず保管し、必要 
なとさにお読みください。 

■この製品は一般家庭用です。 

業務用などにご使用にならないでく 
ださい。 


•もくじ_ 

ち全上のご注意 . 1 -2 

各部の名称 . 3 

操作方法 . 3,4 
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こんなとさは 


アフターサービス 

仕様 
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ご使用上のごミ主意 


ツインバードエ業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有 
しています。 

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お 
客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ 
利用することができます。 

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。 

2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件 
を一緒に付す必要があります。 

3. お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公を送信、 
上映等に利用することはできません。 


当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテン 
ツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をラ 
イセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容 
についてもいかなる保証をするものでもありません。 

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権 
表示、使用条件を厳守する必要があります。 


※このコンテンツは We b 上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも 
製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替 
えている場合があります。 

※この 資料並びに コンテンツに 保証書は掲載しておりません。 

※この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点 
のものです。 


※デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。 
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重い柳の結 U 目破れ3さた0 
下 U ま 


製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人へのを害と財産への損害を未然に 
防ぎ、ま全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示- 
図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 

♦表示の説明 


%か 「死 t または重傷を負うことが 

ZlA H ca 想定される」内容です。 

A ミ> t 「傷害を負うまたは物的損害が発生 
ZlA /± ♦ち t することが想定される」内容です。 

♦図記号の説明 

[ は、してはいけない r 禁山の内容です。 

1 © ^は、必ず実行していただく「強制」の内容です。 ] 


分解禁止 


絶対に分解したり修理 
は巧わないでください。 


A 警告 

运 


改造 



水場での 
使用禁止 


発义したり、異常動作による 
けびの原因になります。 

. 修理は、お買い上げの販売店 
ちまたは、「お客様サービス係」 
にご相談ください。 


ミ谷室など湿気のをい場所で使用 
や保管をしないでください。 


ショート-感電の 
恐れびあります。 


グリルの中や可動部へ指や異物 
を入れないでください。 

けび-感電-故障 
の原因になります。 




Q 

禁止 


電源コードを傷つけたり、破損 
させたり、加工したり、無理に 
巧ばたり、引っ張ったり、ねじ 
ったり、たばねたりしないで< 
ださい。また、重い物を載せた 
り、挟み込んだりすると、電源 
コードが破損し、乂災•感電の 
原因になります。 




プラグを巧く 


お手入れの際は必ず電源プラ 
グをコンセントか5巧いてく 
ださい。また、濡れた手で巧 
き差ししないでください。 






感電やけびをする 
ことびあります。 


扇風機ではありません。 

風を体に直接当てないでくだ 
さい。 

非常に強力な風を発生します 
ので、急速に体の熱を奪い、 
体調悪化や健康傷害の原因 
になります。特に小さなおテ 
様やお年寄りには絶対にこの 
風を体に直接当てないでくだ 
さい。また、動植物にわ当て 
ないで < ださい。 

子供び触ったりしないよう注 
意してください。 

けびや本機落下等 
による本体故障の 
原因になる場合び 
あります。 


風を燃焼器具に向けて使用し 
ないで < ださい。 



安全上のご注意 


必ずお守りください。 


どた完障り 
な当不故な 
ブびや、に 
-風散り因 
卜に飛よ原 
ス部のにの 
や焼炎焼災。 
炉燃と燃火す 
暖のる全やま 
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A 注意 


^機械油など油成分び浮遊してい 
じゾるところ、またガスレンジ等の 
禁止炎の近く、引乂性のガスのある 
ところでは使わないでください。 



感電-故障-発乂の 
原因になります。 


^暖房器具などの温風吹さ出し 
じソロの前に置いて使用しないで 
禁止ください。 




風の流れを遮るよラな障害物 
(カーテン等）の周囲や不安定 
な場所で使用しないでください。 



カーテンや植木等び 
吸込□に巻さ込まれ 
たり、風通しび悪く 
て吹出□や吸込み □ 
びみさびると過熱し 
て故障や乂災の原因 
になります。 

卓上などに置いて使 
用する場合は、地震 
などで落ちてこない 
ようしっかりと固定 
して < ださい。 


(Sj 強い衝撃を与えないでください。 

禁止感電•故障•破損によるけびの原因になります。 


雨や水のかかる場所では使わないでくださし、。 

水めち禁止 ショート-感電の恐れびあります。 


0 使用前に正常に動作するか点検をしてください。 

弓? 

〇 電源コードや電源プラグび傷んだり、コンセントの差込みびゆるいときは、使 

用しないで < ださい。 

5$ ホ U 感電.ショート.発乂の原因になります。 


〇 電源プラグを巧くときは、電源コードを持たずに必ず巧端の電源プラグを持つ 
て引き巧いてください。 

強制 感電やショートして発乂することびあります。 

〇 交流10 0 V な外では使用しないでください。 

乂災 • 感電の駆!になります。 

A 長時間ご使用にな5ないときは、必ず電源プラグをコンセントか5抜いてくだ 
をさぃ。 

プラグを巧 < 絶縁努化による感電-漏電乂災の原因になります。 

スプレーをかけないでください。（殺虫剤、整髪用、掃除用等） 

樹脂び変質したり、破損の原因になります。 

_ J 
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各部の名称 


前グリル（吹出 □) 

7イナス 
イオン発生部 


7イナス 

黛^ 


7イナスイオン 
スイッチ 

ベ-ス 


操作方法 


後グリル（吸么 □) 
電源/風量切り替え 



電源コード 


電源プラグ- 



. 電源プラグをコンセントに差し込みます。 


2•電源/風■切り替えスイッチを強/中/弱の位置へちせます。 

[ U ： 羽根の回転を停止させます。 
強： 羽根び高速で回転します。 
中： 羽根び中速で回転します。 

__ 弱：羽根び低速で回転します。 

中 J し強 

マイナスイオンスイツチををわせます。（サーキュレーター運転中のみ動作します。） 

「 ON 」： マイナスイオンび発生します。 

/マイナスイオンランプび^ 

1青 < 点灯します。 ) 



マイナスイオン 
ランプ 

マイナスイオン 
スイッチ 



rOFFJ :マイナスイオンは発生しません。 
マイナスイオンランプび、 

I 消灯しまず。 ) 
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空調を効率よく循環 2部屋を効率よ<空気を循環 


E 脚 !«£■■ 


マイナスイオン運転時（マイナスイオンランプが点な中のとき）「ジー」 
という音びずることがあります。これはマイナスイオンが発生するときに 
出る音ですので異常ではありません。 


マイナスイオンについて 


空気中でマイナスの電荷を帯びた超微粒子をマイナスイオンといいます。 
森林、溪流、滝などの自然のさわやかな空気には、マイナスイオンが豊富 
に存在しています。この製品は、マイナスイオン発生器を搭載し、吹出 □ 
から出る風と同時にマイナスイオンを発生させます。 


4. 風向きの調整 




0-90° まで5段階に調節できます。 




吸込□(後グリル）、および吹出口 
(前グリル）を而さいだり、ものを 
巻さ込ませたりしないでください。 


〈使いかた〉 •••直進性の高い風でお部屋の空気を循環させることびできます。 

•設置は障害物のない平らな床や机などに置いてください。 

•急いでお部屋の空気を入れ換えたいとさや、より効果的に空気を循環させ 
たいときは、"強"（高速回転）で。 

お部屋の温度ムラ解消など、常時空気をゆっくりと循環させたいとさは、 
"中’’冲速回転）または"弱’’（低速回転）で。 




階段や吹さ巧けに 


お部屋の換気に術出□越州こ向ける) 
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お手入れ 


•お手入れは、必ずスイッチを「刚の位置にし、電源プラグをコンセントか5巧いて巧ってくださし、。 
•本体の丸洗いは危険でず。絶巧にしないでください。 


前グリルのはずしかた 


後グ ijj レの図の部分を片側ずつ 
押しなびら、前グリルを固定して 
いるツメをはずして、前グリルを 
はずします。 


前グリル 


前グリル ツメ 



後グリル 



後グリル 


•巧 M 脚 UfiH— 



グ U ル等、細かいところにたまったほこりな 
どは、掃除機の吸□で掃除してから、乾いた 
やわらかい巧で丘、いてください。 

ちれびひどいとさは、水でうすめた中性洗剤少 
量をやわらかい布に浸し、よくしぼってふき、 
そのあと乾いた布でふきとるとされいになります。 

r —- 

シンナー-ベンジン-スプレー 
式ク U —ナー類では絶対にふか 
ないで < ださい。 



•巧お ii お乘 



まず、前グ U ル下部を矢印①のとおりに 
後グ U ルへはめこみ、その後、後グリルの 
ツメが前グリルへ"パチン"というまで確実 
に押し込んで取付けてください。 

(矢印②、③） 



んなとさは 


こんなとをは？ 

調べるところ 

処 置 

羽根び回らない。 

電源プラグびコンセントに、し 
っかり差し込まれていまずか。 

電源プラグをコンセントに、 

差し込みなおしてください。 

電源/風量切り替えスイッチは"強" 
"中""弱"の位置になっていますか？ 

電源/風量切り誓えスイッチを"強" 
"中""弱"の位置にしてください。 

羽根と前グリルび当たってしなせんか？ 

前グ U ルを確実に取付けてくださしん 

羽根は回るび異常音 
びする。 

前グ LU レはしっかりと取付けてありますか？ 

前グ U ルを確実に取付けてください。 

羽根と前グリルび当たってし、ませんか？ 

前グ U ルを確実に取付けてくださしん 

7イナスイオンび 
出ない、見えない。 

マイナスイオンランプび点灯し 
ていますか。 

マイナスイオンスイッチを「日 N 」 
の位置にしてください。マイナス 
イオンは見えません。マイナスイ 
オンランプび点打しているとさは 
マイナスイオンび発生しています。 


※上記の,点検後になお異常びある場合は、電源プラグをコンセントか!5巧を、事故防止のため必ず販売 
店に点検-修理を依頼してください。 
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フタ ー サービス 


1•保証書 

♦裏表紙に添付しています。 

♦保証書は「お買い上げ曰と販売店名」の記入を 
お確かめのラえ、販売店からお受け取りください。 
♦保証書をよ < お読みになり大切に保管して< 
ださい。 

2. 保証期間 

お買い上げ曰から1年間です。 

なお、保証期間中でち有料修理になることびあ 
りますので、保証書をよくお読みください。 

3. 修理を依頼されるとき 

取扱説明書の内容をお確かめいたださ、なお異 
常びあるとさには電源プラグを抜いてからお買 
い上げの販売店または「お客様サービス係」に 
修理をご相談ください。 

♦保証期間中の修理 
保証書の規定により無料修理します。 

商品に保証書を添えてお買い上げの販売店ま 
たは r お客様ヴービス係」までお申し出ください。 


• 保証期間がずざている修理 

修理により使用でさる製品は、お客様のご要 
望により有料で修理させていたださます。 
お買い上げの販売店または r お客様サービス 
係」にご相談ください。 

4. アフターヴービスについてご不明の場合 

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」 
にお問い合わせください。 

〈修理料金のしくみ〉 

修理料金は、技術料-部品代などで構成されています。 


技術料 

故障した商品の修理および部品交換など 
の作業にかかる料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 


〈修理部品について> 

修理部品は、部品共有化のため、一部予告なしに 
仕様や外観色を変更することびあります。 


お客様サービス係 

画(フ IJ — ダイヤル）0120 -337-45 己 
FAX (0256) 93-1077 

お電話承り日き間:平日(月曜〜金曜)午前9時〜午後5時 
干 959-0292 新漏県燕市吉田西太田 2084-2 


お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。 ] 



電 源 

AC 100 V 

已 OHz 

60 Hz 

消費電力 

強: 37 W 中： 27 W 弱： 21 W 

強：3己 W 中：2已 W 弱： 19 W 

回転数(約） 

強:21日日 rpm 中:18日日 「 pm 弱:155日 「pm 

強:19已日 rpm 中:140日 rpm 弱:11日日 rpm 

風 速(約） 

強:18加 / min か16日 m/min 弱:13加 / min 

強:17加/ min か13日 m / min 弱:1日加 / min 

風 量(約） 

強: 28 mVmin 中: 24 m 3 /min 弱: 20 nMnin 

強: 26 m 3 /min 中: 19 mVmin 弱: 16 m 3 /min 

電源]-峭長さ(約） 

1.8 m 

製品質量(約） 

1.9 k 呂 

製品寸法(約） 

28日 X ] 8己 X 28 日 mm 


この製品は、曰本国内用に設計-販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用でさません。 
ミ毎外での修理や部品販売などのアフターサービスを対象外となります。 



女 長年ご使用の ヴーキユレーターの 点検を！ 

愛情点検圆 

ご使用の 際 
このようなことは 
ありませんか。 

• 電源プラグや電源コードび異常に熱 < なる。 
•電源コードに傷び付いていたり、電源 
コードを動かすと運転び止まるときびある。 
♦運転中に異萬な音や振動びする。•本 
体び異常に熱かったり、こげくさい臭いび 
する。•その他の異常•故障びある。 

► 

ご使用 
中止 

故障や事故防止のため、 

コンセントから電源プラ 
グをはずし、必ず販売店 
にご連絡ください。点検- 
修理に要する費用などは 
販売店にご相談ください。 

の 
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